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September 29, b.c. 7, at Paris mean midnight. 

Sun’s longitude, 184° 17' j "‘ 6 . 

Geoc. Long. Geoc. Lat. 

O / // Ota 

Jupiter .. .. 347 35 5 •• 1 4 6 *3 S. 

Saturn .. 347 32 20 .. 2 44 18 S. 

May 29, b.c. 7, at Paris mean midnight. 

Sun’s longitude, 64° 59' 15"*4. 

Geoc. Long. Geoc. Lat. 

Ota Ota 

Jupiter .. .. 351 1 17*3 .. 1 20 57*3 

Saturn .. .. 350 59 427 .. 2 19 57*1 

From these results it would appear that in a latitude not dif¬ 
fering much from that of Jerusalem, on Dec. 4, b.c. 7, the planets 
would be about 1 £ hour east of the meridian at sunset, and would, 
on May 29, rise about hours before sunrise. 

The author has computed other two ancient conjunctions, one 
of which occurred in the year b.c. 66, and the other in the year 
a.d. 54. The distance between the two planets on the occasion 
of the conjunction in the year 66 was found to be only 5 5'. With 
respect to the conjunction of 54 a.d., the planets were too near 
the sun to be visible. 

The results of the author’s researches were confirmed by calcu¬ 
lations executed independently at the Royal Observatory by the 
instructions of the Astronomer Royal. 


Results of the Observations of Small Planets made at the Royal 
Observatory , Greenwich , chiefly in July , August , and Sep¬ 
tember , 1856. 
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Thalia . 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

h m s 

1856, Sept. 16 14 20 30*60 

h m s 

2 5 20*67 

0 / // 

90 3 31*42 
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Melpomene . 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 
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Euterpe. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 
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Metis. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

h m s 

1856, June 28 12 53 28*99 

July 9 11 58 36*22 

Aug. 5 9 47 2*43 
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Eunomia. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 
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Isis. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

h m s 

1856, June 7 10 50 58*06 
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Fortuna, 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 
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Astrea . 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

h m s 

1856, July 3 13 32 25*85 
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Irene. 


Mean Solar Time of Observation. 
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Calliope. 


Mean Solar Time of Observation. 
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Circe, 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent It.A. 

Apparent N.P.D. 
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Hygeia, 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 
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Themis, 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 
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